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Élections Législatives du 30 Novembre 1958 


André Ç ÊNE 


Candidat du PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 





Electrices, Electeurs, 


Le Parti Communiste Français remercie les 9.695 électrices et électeurs qui, au 
1" tour, ont accordé leur confiance à André CHÉNE, le plaçant en tête de tous les 
candidats de gauche. 

Mais par l'utilisation d'un mode de scrutin de voleurs, on veut empêcher l'élection 
du seul candidat ouvrier. 

Les travailleurs des villes el des champs RELEVERONT CE DÉFI, car ils savent 
que l'exclusive anticommuniste leur a déjà coûté trop cher, ainsi qu’à la République. 

Ouvriers, Paysans : VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE DEPUTÉ, celui qui na 
aucune part de responsabilités dans la politique passée, le seul qui a respecté ses 
engagements. 

Les partis de droite et ceux qui s’en font les complices et les serviteurs ne veulent 
pas que vous fassiez entendre votre voix, ils veulent voler votre siège. 

Pour en finir avec le passé, 

Pour que cela change, 

Pour le renouveau. 

Pour la Paix en Algérie et l'aboutissement de nos revendications, 

Pour la défense de la laïcité, 

Un seul moyen : 

Que l’union de tous les républicains, des communistes et 
des socialistes se fasse sur le nom d'André CHÊNE. 

Vous voterez pour une puissante opposition communiste au Parlement. 

Vous voterez UTILE et EFFICACE en votant et en faisant voter pour un homme 
dont les actes correspondent à la défense de vos intérêts et de la Paix. 


Pas d’abstentions, BLOQUEZ vos SUFFRAGES sur 


André CHÊNE 


Ouvrier Métallurgiste 





Secrétaire Fédéral du Parti Communiste Francais 


Député sortant 


Remplaçant éventuel : René à U S S O N 


Cheminot à GIEN — Lieutenant F, T. EP. F. 
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ATTENTION . Ne rayez pas le nom du remplaçant éventuel sur le bulletin de vote, pas de signe préférentiel, 
aucun signe distinctif, Vous feriez annuler votre vote, 


MONTARGIS - IMP. SECHERPAT Vu a Le Candidat. 
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